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ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU 3/B SINIFI 
ÖĞRENCİ VELİLERİ DERTLİ 


Yazan: Abdullah Faruk Günaydın - 17 Ekim 2008 Z emi ağ , ei , : 
Atatürk Ilköğretim Okulu 3/B sınıfı öğrencileri 1. 


sınıftan itibaren Nadiye Koyuncu ile başlamış oldukları eğitime 2. sınıfta sağlık 
problemleri nedeni ile okuldan ayrılan öğretmenin yerine 2. dönemden itibaren 
görevlendirme olarak Yılmaz Türkmen devam ederek öğrencilere 2. sınıfı bititdirdi. 


Bu yıl 3/B sınıfına ataması yapılan Adem Dönmez öğretmenin yıl sonunda 
emekli olarak ayrılacağından dolayı, öğrenci velileri çocuklarını 5. sınıfa kadar 
okutacak öğretmen isteminde bulunmaları için okul idaresi ve İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü ile görüşmelerine rağmen olumlu bir sonuç alamadıklarından yakınıyorlar. 


3/B sınıfının bu sene sürekli öğretmen değiştirmelerinden dolayı eğitim 
seviyelerinin düştüğünü söyleyen veliler, yetkililerden 2. sınıfta çocuklarından çok 
verim aldıklarını gördükleri Yılmaz Türkmen öğretmenin tekrardan çocuklarının 
sınıflarına verilmesini istiyorlar. 


Eğer bu sorunlarının çözümüne bir çare bulunamadığı takdirde velilerin bir çoğu 
çocuklarını Atatürk İlköğretim Okulundan alarak başka okullara vereceklerini 


söylüyorlar. 


Yetkililerden Taşova Gazetesi olarak bir çözüm bekliyor olayın takipçisi 
olacağımızı belirtiyoruz. 


Yorum Ekle 


Abdullah Faruk Günaydın 
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